TELEFUNKEN - Mod. T6, T8 e T8RF 


ISTRUZIONI CAMBIO FUNICELLA 



Awolgere due spire funicella nella gola manicotto A, e paesare nei fori di fissaggio 1, 
2 e 3. Awolgere 12 spire nella gola B. Passare la funicella nelle pulegge, aaidare i due capi 
alia mollu di tensione, tenendola nella poeizione segnata in figura, indi portarc Fin dice a 
l on do seala, lato orchio magico, c fissarlo alia funicella. 


ISTRUZIONI PER 

MOD. T6 

Regolare comp. Regolare nuclei 

a 210 m OM1 a 500 m OM2 

a 18 in OC1 a 50 m OC2 


LA TARATURA 

Mod. T8 e T8 RF 

Regolare comp. Regolare nuclei 

o 200 c 330 m a 330 e a 550 m 

a 30 e 19 ui a 50 e a 31 m 

a 113 m a 19 m 


Oec. Oso. Obc. Oao. 



Ant. Ant. Ant. Aiit, 
OC2 0C1 Flit .0142 0M2 









